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Prevention.Securite.Sante 

Societe a responsabilite limitee 
101, Cite Schmiedenacht, L - 4993 Sanem 
B169007 

Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires et/ou des personnes 

chargees du controle des comptes 


Prevention.Securite.Sante a depose en date du 11/01/2017 aupres du registre de commerce et des societes, les 
informations suivantes : 

Administrateur / gerant 

Radiation 

CASTAGNA Renato 

Fonction Gerant administratif 


Page 1/1 



